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REGISTERED TRADEMARK - INPI (Brazil) 


210 Serial number 220 Application date 
908833938 January 6, 2015 

111 Registration number 450 Publication date 
908833938 February 18, 2015 

551 Kind of mark 151 Registration date 
Individual July 25, 2017 

550 Type of mark 180 Expiry date 
Combined July 25, 2027 

511 Nice classification - NCL 

10 


540 Reproduction of the mark 


DOCTOR 


541 Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters 
DOCTOR MIX 


NAMES AND ADDRESSES 


730 NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT OR THE HOLDER 740 NAME AND ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE 
Name - Name 

RODRIGO FABIANO FERREIRA José Naves de Lacerda Júnior 

- Country - Country 

Brazil Brazil 


CLASSIFICATION 


511 THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES FOR THE PURPOSES OF THE REGISTRATION OF MARKS (NICE 


CLASSIFICATION) AND/OR LIST OF GOODS AND/OR SERVICES CLASSIFIED ACCORDING THERETO 


- 10 

botas para uso medicinal + calçados ortopédicos * cintas abdominais * cintas elásticas para uso medicinal * cintos ortopédicos + cintos ortopédicos + coletes abdominais * dedeiras para uso 
medicinal + fisioterapia (aparelhos de -) * joelheiras ortopédicas * luvas de uso medicinal * macas com rodas * maletas especiais para instrumentos médicos + mamadeiras * mamadeiras (bicos de -) + 
mamadeiras (tampas de -) * meias elásticas [cirurgia] * meias para varizes * membros artificiais + muletas + muletas para inválidos (pontas de -) + operação (mesas de -) + ortopédicas (joelheiras -) + 
ortopédicas (ligaduras -) para articulações + ortopédicas (solas -) * ortopédicas (solas -) * ortopédicos (artigos -) * ortopédicos (calçados -) * ortopédicos (cintos -) * ouvido (protetores de -) [audição] + 
ouvido (tampões de -) [dispositivo para proteção da audição + ouvidos (limpa-) * padiolas [macas] * pés chatos (suportes para -) * pontas de muletas para inválidos * próteses * próteses capilares + 
próteses intra-oculares [lentes] para implantes cirúrgicos * recipientes para aplicação de medicamentos * roupas especiais para salas de operação * suportes para pés chatos * termelétricas 
(compressas -) [cirurgia] + térmicas (almofadas -) para primeiros socorros * tipdias * tração (aparelhos de -) para uso medicinal * travesseiros de ar para uso medicinal * travesseiros soporiferos 
contra insônia * vaporizadores para uso medicinal * ventosas medicinais * almofada para massagem terapêutica * almofada para muleta * bolas para exercício de fisioterapia [uso terapêutico] + 
cinto de tração pélvica + dedeira para uso em curativo * jaleco descartável « luva cirúrgica + palmilha ortopédica + prendedor de chupeta * roupas para médico, dentista e veterinário + sandália para 
gesso * suporte para o joelho [finalidade terapêutica] * suporte para o sacro [finalidade terapêutica] + suporte para o tornozelo [finalidade terapêutica] * suspensório ortopédico * tipóia + torniquete 
automático e não automático de uso médico * touca para uso médico 


531 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF THE FIGURATIVE ELEMENTS OF MARKS (VIENNA CLASSIFICATION)- VCL 
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26.01.14 

Circles or ellipses containing representations of human beings or parts of the human body 
27.05.01 

Letters presenting a special form of writing 


IP OFFICE - INPI (Brazil) 


INSTITUTO 

y NACIONAL DA 

À PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL 


Official status 
Registered 

Status date 
July 25, 2017 

Country of filing 
Brazil 


Disclaimer: Global Brand Database does not ensure the correctness nor the completeness of the information. 


FURTHER INFORMATION 


270 Application language 
pt 


2/2 


